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Kombinatiopszangen Combination pliers Pinces universelles 
mit flac „ Becken. with flat nose. ä becs’ plats. 


i mm 130 140 160.180: 7210. 2%%.230%°.:560 
. For Jo 0,100 0125 0210 0275 0375 : 0,500 0,600 
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z Kombinationszangen 
ZZ mit halbrun Becken. 
































No, 101. mm # 130 d £ : 2 , 260 
a Kilo or S re Pinces a couper de m 0,600 
#_- 2#. mm 150 nr 
schwarz — black — noires Mk. # 2,507 Kilo 0,150 I, — 
Kombinationszangen eter” Combiik. s a „Nes etc. 
mit karrierten SChenkeln. with chequered handles. avec manches quadrilles. 
Preise wie No. 100 mit 10 %, Aufschlag. — Prices as No. 100 with 10 % advance. 
Prix comme No. 100 avec 10 % d’augmentation. 
Kombinationszangen Combination pliers Pinces universelles 
> mit isolierten Schenkeln. with insulated handles. avec manches isoles. 
i u u “ ER | 
mm Ya 160 180 ‚210 235 260. 
ca. Kilo z 9180 ed 0 0400 0,500 0,600 
Mk. 3,80 4, — 5, — 6,— 7,— 8,50 
Herzzangen. £ Combination pliers Heart pattern. Pinces universelles. 
£ mm 130 160 180 210 
ca. Kilo 0,100 0,160 0,250 0,320 
schwarz — black — noires . Mk. 2,50 2,75 3,10 3,50 
isoliert — insulated — isoles „ 4, — 4,30 Ba 6,— 
Kabelzangen (Fasson Klein) Electricians pliers (Klein pattern) 
Pinces a Electriciens pour cables (facon Klein) 
mm 160 180 210 
ca. Kilo 0,160 0,300 0,400 
schwarz — black — noires . Mk. 3,— 3,75 4,75 
isoliert — insulated — isoles %„ 5,50 6,75 8, — 
Amerikanische Champagnerzangen. American Champagne pliers. 
— Pinces a Champagne forme americaine. | 
mm 100 130 160 180 210 
ca. Kilo 0,075 0,090 0,170 0,260 0,360 
schwarz — black — noires . Mk. 2,30 2,30 2,50 2,80 3,20 
isoliert — insulated — isoles > 4,— 4,— 4,30 9, — 6,— 
Champagnerzangen. Champ mm 100 10 130 140 es. 
mm 120 @. Kilo 0,045 0,060 0,070 0,000 910 
No. 107. ca. Kilo 0,0710ses - ‚0,300 
schwarz — black—noires , Mk. 230, ° Mk. 280 3,10 3,60 4,20 3,50 
“ poliert — polished — polies „ 2,70: 4,— 
rs with parallel jaws. Pinces para —. 
EEE Champagnerzangen. Champagne nippers. Pinces a champagnes. 
mm 120 130 140 160 180 200 
ca. Kilo 0,075 0,090 0,120 0,150 0,250 0,300 
9 Schwarz — black — noires . Mk. 2,50 2,15 2,85 3,— 3,40 3,85 


poliert — polished -- polies „ 3,10 3,35 3,50 3,65 4,10 4,55 





Falzzangen (englische Form). English pattern Shoemakers pliers with Hamer 
Pinces A marteau pour cordonniers, facon anglais. 







































mm 180 210 225 - 
ca. Kilo 0,310 0,340 0,380 
blanke — polished — poliess . Mk. 6,— 6,30 6,60 
Lederzangen Shoe pincers Pinces%pour cordonniers 
Wiener Modell. | Vienna pattern. nodel® Vienne. 
No. 184. mm 180 200 = 220 
ca. Kilo 0,325 0,350 0,390 
blanke — polished polies . . . Mk. 5,10 5,25 5,40 
Lochzangen. Punch pliers. Pinces A emporte-pieces, 
mm 160 190 210 
No. 185. ca. Kilo 0,250 0,300 0,350 
poliert — polished — polies . Mk. 2,90 3,50 4,40 
Oesenzangen. Eyelet pliers. Pinces ä oeillets. 
mm 160 190 210 
Soz120. ca. Kilo 0,250 0,300 0,350 
: poliert — polished — polies . Mk. 2,90 3,50 4.40 
aD Lochzangen mit 6 verschiedenen Pfeifen und Schlüssel. 
— Punch pliers with 6 different punches and key. 
No. 187 Pinces A emporte-pieces avec 6 tubes differents et cle. 
s mm 180 
ca. Klon 70,507 
poHert — polished — polies „... Mk. 7,- 


volvericchznsetto Revolving punch pliers. 


Pinces A emporte-pitces ä& revolver. 








mm 210 
ca. Kilo 0,500 


poliert mit 4 Pfeifen — polished with 4 Punches — polies avec 4 Tubes Mk. 17,50 
N 5 5 5 


No. 188. 





Hammerzangen. Hammer pincers. Pinces universelles A marteau. 


mm 120 130 140 160 180 200 220 
ca. Kilo 0,130 0,210 0,265 0,400 0,440 0,570 0,700 


schwarz — black — noires .. Mk. 3,— 325 340 35 420 465 550 
poliert — polished — polies . . „. 340 370 39 410 48 530 625 
vernickelt — nickel plated - nickelees „ 4- 430 460 490 560 620 72 








Schraubenzieher, Modell „Perfekt“. Turnscrews, „Perfekt“ pattern. 
ER Tournevis, Modele „Perfekt“, 
mm 100 125 150 175 200 225 250 275 300 
ca. Kilo 0,030 0,050 0,080 0,100 ° 0,135 0,175 0,210 0,235 0,265 - 
Mk. 0,95 1,— 1,10 1,20 1,35 1,55 1,80 2, — 2,30 


Schraubenzieher, Modell „Peugeot«. Turnscrews, „Peugeot“ pattern. 
Tournevis, Modele „Peugeot“. 
Klingenlänge — Length of blade — 
Longueur de la lame mm 100 120 140 160 180 200 
ca. Kilo 0,070 0,090 0110 0,140 0,175 0,200 


Mk. 0,65 0,75 0,85 1,— 1,15 1,30 
Sämtliche anderen Sorten Zangen etc. nach Muster oder Zeichnung. 


All other pliers or pincers etc. are be furnished according to samples or sketches. 
Tous autres genres en pinces etc. d’apr&s Echantillon ou croqui. 




















